Nr. 71029 

3 augustus 
2015 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Mill en Sint Hubert. 


Gemeente Mill en Sint Hubert - Uitschrijving Opvangvoorziening 
Kinderdagverblijf 't Krulstaartje te Langenboom 


Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert maken bekend, dat op grond van artikel 8 Besluit 
registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk de opvangvoorziening kinderdagverblijf 't Krulstaartje, 
Zandsteen 2 in Langenboom registratienummer LRKP 787135550 per 1 september 2015 is verwijderd 
uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen met als reden sluiting kinderdagverblijf 
per 1 september 2015. 
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